JULIA z Wojcickich KRZYWDZINSKA 


wdowa po maszyniście kolejowym, obywatelka m. Krakowa, 


przeżywszy lat 86, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami. 
zasnęła w Panu dnia 27 stycznia 1903 r. 


W nieutulonym żalu pogrążone dzieci, wnuki i prawnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we czwartek dnia 29 b. m. o godz. 
3 popołudniu z domu żałoby L. 3 przy ulicy Pędzichów, wprost do grobu familijnego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 30 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie. ul. nopernika $. Czcionkami drukarni związkowej w Arakowie. 
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